Za duszę Ś. p. 


IERONIMA SCHUBERTA 


zmarłego w dniu 15 Sierpnia 1873 roku, 


odbędzie się 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


r vu 


w kościele 00. Kapucynów dnia 1% Sierpnia 1876 r. t. j. we Czwartek o godzinie 9 rano, na które 
pozostała wdowa zaprasza. 
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